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Informacja 
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr 0GD.4210.8.2020.597.XV.PWi 


z dnia 1 czerwca 2020 r. 


W dniu 2 marca 2020 r. na wniosek MICHELIN POLSKA S.A. z siedzibą w Olsztynie zostało 
wszczęte przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia XV taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa. Mając na uwadze 
powyższe Prezes URE, pismem z dnia 13 marca 2020 r. wezwał Przedsiębiorstwo do uzupełnienia 
wniosku w zakresie niezbędnych informacji i dokumentów do zatwierdzenia XV taryfy dla ciepła. 
Przedsiębiorstwo pismem z dnia 14 kwietnia 2020 r. udzieliło odpowiedzi na ww. wezwanie. 
Następnie jednak Przedsiębiorstwo pismem z dnia 25 maja 2020 r. wskazało, iż „cofa” wniosek 
z dnia 24 lutego 2020 r. o zatwierdzenie ww. taryfy dla ciepła. Powyższe zostało uznane przez 
Prezes URE za wniosek o umorzenie przedmiotowego postępowania administracyjnego. 

Spełnione zostały przesłanki do umorzenia prowadzonego postępowania 
administracyjnego przewidziane przepisem art. 105 $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) i postępowanie to zostało 
umorzone w całości, jako bezprzedmiotowe. 
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